غرفة المخت, 


أولةً : تجهيز المختبر : 

فكرة تجهيز مختبر لصناعة هذه المواد فكرة هامة جداً يجب العمل والالتزام بها فبوجود المختبر نستطيع 
أن نعمل الآ : 

؟9- يساعدك المختبر أن لا يكون هناك قطيعة بينك وبين المواد . 

3 التعامل في المختبر ينمي زيادة قي المعلومات والتعرف على خصائص المواد. 

ه- تقليل من الأخطاء في العمل بل السيطرة على الأخطاء إن حدثت. 

5- المختبر يأمن السلامة الصحية لوجود تموية وأدوات ممكن أن تستخدمها أثناء التصنيع تحافظ على 
سلامة الأيدي من كفوف مطاطية وكمامات للتنفس ووضع المواد في أوعية مناسبة لما وقي أماكن مناسبة لما . 

۷- المختبر يسهل لك التعامل مع أصعب المعادلات وأخطرها ويتيح لك فرصة تحقيق نتائج أفضل. 

۸- بوجود المختبر يشجعك على التعامل مع الكثير من المواد والأحماض وكذلك تصنيع مواد غير 
متوفرة من خلال مواد متوفرة وهذا يعطيك خيارات أكثر لصناعة عدة أنواع من المواد المتفجرة . 

4- من خلال المختبر يصبح من السهل عليك الاستفادة من كيميائيين متخصصين توظفهم للعمل 
و هذا للختير ولو يشكل آمن.. 


ثانياً : نصائح وإرشادات 

. عدم استخدام أواني حديدية إلا إذا ذكر في التجربة‎ -١ 

. يجب أن تكون جميع الأواني المستخدمة إما خزفية أو زجاجية أو بلاستيكية أو خشبية‎ -١ 
. عدم ضرب المواد أثناء الطحن بل فقط الضغط عليها لكي تنطحن‎ -٣ 


4- يجب التقيد بكل معادلة من ناحية الوزن حتى نأخذ نتيجة صحيحة. 


غرفة المختير AD‏ 


تجهيز المختبر : 

أولاً : 

البحث عن المكان المناسب .. ونقصد بالمكان المناسب . 

-١‏ الموقع : يجب أن يكون مغطى بشكل جيد مثل الاستفادة من مختبر التحاليل الطبية .. أو معمل 
لصناعة المنظفات .. أو أي مواد لما روائح بحيث تخصص غرفة خاصة داخل هذا المكان . أو مزرعة بعيدة عن 
المناطق السكنية .. أو بيت غير مزدحم سكنياً كل ما هو مطلوب في الموقع غرفة خاصة ليس أكثر . 

. اختيار مكان آمن والعاملين عليهم أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية والثقة‎ -١ 

ثانياً : 

( ... شراء أدوات مخبريه من دوارق زجاجية خاصة للمخابر بأحجام وأشكال ومقاييس مختلفة‎ -١ 
. ) من محلات ججهيزات المختبرات‎ 

۲- جهاز تقطير . 

1- موازين حرارة لقياس درجة حرارة السوائل وهي متوفرة. 

> - ميزان أو أكثر للوزن يفضل موازين دقيقة وحساسة.. 

ه- أقماع زجاجية. 

5- أجهزة للتسخين كهربائية يساعدك في ضبط الحرارة. 

۷- خفاقات آلية لتحريك السوائل إن وجدت - سرنجات طبية بكافة أشكاها. 

۸- تأمين ثلاجة - شفاط هوائي (ديسبرتير) مجلى كبير - ومياه - وخزانة حديدية متعددة الرفوف 
لوضع الأدوات عليها - طاولة أو أكثر + كراسي - ممكن تصنيع صندوق من الزجاج المقوى (نستفيد من هذا 
الصندوق بعمل التجارب داخل هذا الصندوق ويكون لهذا الصندوق فتحة دائرية نستطيع وضع المواد أثناء 
التحضير وغلق هذه الفتحة أثناء التفاعل) في أعلاه فتحة مركب عليها أنبوب توية كي يسمح بخروج 
التفاعلات منه وبذلك نضمن أكبر درجة من الأمان الصحي في داخل المختبر .. 


ثالغاً : المواد المطلوبة 

-١‏ شراء معظم المواد المذكورة في الفهرس والتركيز على حمض الكبريتيك والنيتريك. 

؟- كذلك شراء المواد الشعبية التي تباع في الأسواق مثل نترات البوتاسيوم + السكر + القهوة + 
الفحم + الكبريت الأصفر + الجلسرين + اليوريا والنترات إن وجدت +عيدان الثقاب (الكبريت) زئبق + فضة 
+ القطن + الأسيتون + الأكسجين + الميثالون أو السبيرتو الطبي الأبيض + الفازلين + برافين (الشمع) وكل 
المواد المذكورة في الخلطات إن وجدت . 


المواد الكهربائية : 


غرفة المختبر GED‏ 
بطاريات كهربائية + أضوية زينة وغير الزينة + عدة لحام + ساعات مؤقتة وتايمورات + أسلاك 
كهربائية + جهاز الأميتر قياس الجهد + مفاتيح كهربائية + أنواع كثيرة من اللواصق مثل (توال وتيب واللواصق 
الصمغية) والسليكون مع الفرد - مادة تصنيع الفيبر غلاس .. 


